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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1159 

6 Δεκεμβρίου 2010 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.1 

» Εθνικής Αμυνας.3 

» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων.4 

» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

» Δικαιωμάτων.5 

Περιφέρειες.6 

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς.7 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΗΣ ΔΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

(1) 

Με την αριθμ. 60312/15.10.2010 κοινή απόφαση των Υφυ¬ 
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω¬ 
νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες 
Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία- 
Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α/26-11-2008) και την αριθμ. οικ. 
47094/393/27-8-2009 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο¬ 
ρών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εται¬ 
ρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» 
(ΦΕΚ 1829/τ.Β'/3-9-2009) και ύστερα από την αριθμ. 
12/2010 γνωμοδότηση της από 27.5.2010 Συνεδρίασης 
της Β’ Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων στο υπ’αριθμ. 
36 Πρακτικό της, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
3502/39/20.1.2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσω¬ 
πικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους 
φορείς υποδοχής, μεταφέρεται η πρώην υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 
Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αεροπορί¬ 
ας - Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοίας Α.Ε., 


Ανδρονίκη Γαλακτίου του Γεωργίου, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότη¬ 
τας Διοικητικών Γραμματέων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
σε υπηρεσία αυτής στο Νομό Ιωαννίνων. Η θέση αυτή 
καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση της μεταφερόμενης υπαλλήλου, 

Η μεταφερόμενη υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Ιωαννίνων. 6464/25.11.2010). 

Με την αριθμ. 57796/5.10.2010 κοινή κοινή απόφα¬ 
ση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 
3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους 
στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπια¬ 
κή Αεροπορία-Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αερόπλο¬ 
ια ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α/26-11-2008) και 
την αριθμ. οικ. 47094/393/27-8-2009 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπι¬ 
κού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ. Β'/3-9-2009) και ύστερα από 
την αριθμ. 6/2010 γνωμοδότηση της από 11.5.2010 Συνε¬ 
δρίασης της Β' Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων, στο 
υπ’ αριθμ. 30 Πρακτικό της, που συγκροτήθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 3502/39/20.1.2010 απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του 
προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 
στους φορείς υποδοχής, μεταφέρεται η πρώην υπάλ¬ 
ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής 
Αεροπορίας - Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλο- 
ίας Α.Ε., Αλεξάνδρα Κουλούρη του Ιωάννη, σε συνιστώ- 
μενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, 
ειδικότητας Διοικητικών Γ ραμματέων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, σε υπηρεσία αυτής στο Νομό Πρεβέζης. Η θέση 
αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο αποχώρηση της μεταφερόμενης υπαλλήλου, 

Η μεταφερόμενη υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Ιωαννίνων: 6333/25.11.2010. 
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Με την αριθμ. 58570/6.10.2010 κοινή απόφαση των Υφυ¬ 
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω¬ 
νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες 
Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία- 
Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α/26-11-2008) και την αριθμ. οικ. 
47094/393/27-8-2009 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο¬ 
ρών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εται¬ 
ρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» 
(ΦΕΚ 1829/τ. Β'/3-9-2009) και ύστερα από την αριθμ. 
3/23.2.2010 Γνωμοδότηση της Α' Επιτροπής που συγκρο¬ 
τήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/20.1.2010 απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για 
τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 
του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, μεταφέρεται ο 
πρώην υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., 
Ολυμπιακής Αεροπορίας - Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπι¬ 
ακής Αεροπλοΐας Α.Ε., Γεώργιος Μπαρμπαρούσης του 
Σπυρίδωνα, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτι¬ 
κού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας 
ΔΕ, ειδικότητας Τεχνικού, της Περιφέρειας Στερεός 
Ελλάδας, σε υπηρεσία αυτής στο Νομό Φθιώτιδας. 

Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου 
υπαλλήλου, 

Ο μεταφερόμενος υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3717/2008. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Φθιώτιδας: 8975/2010/ 
16.11.2010). 

Με την υπ’ αριθμ. 58565/6.10.2010 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο¬ 
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουρ¬ 
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 
«Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εται¬ 
ρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αερο- 
πορία-Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α/26-11-2008) και την αριθμ. 
οικ. 47094/393/27-8-2009 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσω¬ 
πικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ. Β'/3-9-2009), ύστερα από 
τη Γνωμοδότηση της 16 ης Συνεδρίασης από 12.4.2010 
Συνεδρίασης της Γ' Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσε¬ 
ων που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/20- 
1-2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 
του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, 
μεταφέρεται η κατωτέρω πρώην υπάλληλος με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ολυ¬ 
μπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αεροπορίας 
- Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. Ζα- 
φείρα Τσαμπικάκη, σύζ. Τσαμπίκου, του Μιχαήλ, στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και σε υπηρεσία αυτής στη 
Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου, σε συνιστώμενη προ¬ 
σωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 


αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής ραθμίδας ΥΕ, ειδικό¬ 
τητας Προσωπικού Καθαριότητας. 

Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’ οι- 
ονδήποτε τρόπο αποχώρηση της μεταφερόμενης. 

Η ως άνω μεταφερόμενη υπάλληλος κατατάσσεται σε 
Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Κυκλάδων: 6341/11.11.2010) 

Με την αριθμ. 58024/7.10.2010 κοινή απόφαση των Υφυ¬ 
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω¬ 
νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες 
Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία- 
Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοία ΑΕ και άλ¬ 
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α/26-11-2008) και την αριθμ. 
οικ. 47094/393/27-8-2009 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσω¬ 
πικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ. Β'/3-9-2009), ύστερα από 
αριθμ. 2/29.4.2010 Γνωμοδότηση της Β’ Επιτροπής Αξι¬ 
ολόγησης αιτήσεων που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 3502/39/20-1-2010 απόφαση του Υπουργού Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του 
προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 
στους φορείς υποδοχής, μεταφέρεται η πρώην υπάλ¬ 
ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπια¬ 
κής Αεροπορίας - Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αερο¬ 
πλοΐας Α.Ε. ΜΑΡΙΑ. ΒΛΑΧΟΥ του Ιωάννη, στην Περιφέ¬ 
ρεια Νοτίου Αιγαίου και σε υπηρεσία αυτής στη Ρόδο 
του Νομού Δωδεκανήσου, σε συνιστώμενη προσωπο¬ 
παγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί¬ 
στου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας 
Διοικητικών Γραμματέων. 

Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’ οι- 
ονδήποτε τρόπο αποχώρηση της μεταφερόμενης. 

Η ως άνω μεταφερόμενη υπάλληλος κατατάσσεται σε 
Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Κυκλάδων: 6342/11.11.2010) 

Με 58029/6.10.2010 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ¬ 
βέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδο¬ 
μών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω¬ 
νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες 
Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία- 
Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοία ΑΕ και άλ¬ 
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α/26-11-2008) και την αριθμ. 
οικ. 47094/393/27-8-2009 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπι¬ 
κού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ. Β73-9-2009), ύστερα από την 
αριθμ. 3/2010 από 23.2.2010 Γνωμοδότηση της Α' Επιτρο¬ 
πής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/20- 
1-2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδο¬ 
χής, μεταφέρεται ο πρώην υπάλληλος με σχέση ερ¬ 
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ολυ- 
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μπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αεροπορίας 
-Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοίας Α.Ε. Αλέ¬ 
ξανδρος - Αθανάσιος ΛΑΜΠΡΟΥ του Ευαγγέλου, στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και σε υπηρεσία αυτής στη 
Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου, σε συνιστώμενη προ¬ 
σωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικό¬ 
τητας Τ εχνικών. 

Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’ οι- 
ονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερομένου. 

Ο ως άνω μεταφερόμενος υπάλληλος κατατάσ¬ 
σεται σε Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 
3717/2008. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Κυκλάδων: 6344/11.11.2010) 

Με την αριθμ. 58569/6.10.2010 κοινή απόφαση των Υφυ¬ 
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω¬ 
νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες 
Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορ ία- 
Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α/26-11-2008) και την αριθμ. οικ. 
47094/393/27-8-2009 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο¬ 
ρών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εται¬ 
ρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» 
(ΦΕΚ 1829/τ. Β73-9-2009) και ύστερα από την αριθμ. 
11/26.5.2010 Γνωμοδότηση της Β' Επιτροπής που συγκρο¬ 
τήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/20.1.2010 απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για 
τη διάθεση του προσωπικού της «παρ. 1 του άρθρου 1 
του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, μεταφέρονται 
οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδι¬ 
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών Αε¬ 
ρογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αεροπορίας - Υπηρεσίες 
Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοίας Α.Ε., στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθ¬ 
μίδας ως ακολούθως: 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 . 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΓΑΘΟΥ 
του Γεωργίου 

ΔΕ 

Διοικ. 

Γ ραμματέων 

2. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΦΙΚΗ 
του Σπυρίδωνα 

ΔΕ 

Διοικ. 

Γ ραμματέων 


Οι ως άνω αναφερόμενες υπάλληλοι μεταφέρονται σε 
υπηρεσίες της Περιφέρειας στο Νομό Κέρκυρας. 

Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια, με την κατά 
οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων 
υπαλλήλων. 

Οι μεταφερόμενες υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Κέρκυρας: 4121/25.11.2010). 

Με την αριθμ. 58567/26.10.2010 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο¬ 
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουρ¬ 
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 
«Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εται¬ 
ρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αερο- 
πορία-Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και 


άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α/26-11-2008) και την αριθμ. 
οικ. 47094/393/27-8-2009 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσω¬ 
πικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ. Β'/3-9-2009), ύστερα από 
την αριθμ. 3/23.2.2010 Γνωμοδότηση της Α' Επιτροπής 
που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/20-1-2010 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι¬ 
κτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, μετα- 
φέρονται οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι με σχέση εργα¬ 
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών 
Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αεροπορίας - Υπηρεσίες 
Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοίας Α.Ε., στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς 
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτι- 


κής 1 

3αθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως: 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

Νικόλαος Αμανατίδης 
του Ευσταθίου 

ΔΕ 

Τεχνικού 

2 

Ιωάννης Γάιτανίδης 
του Ξενοφώντα 

ΔΕ 

Τεχνικού 

3 

Πέτρος Γιαννόπουλος 
του Στυλιανού 

ΔΕ 

Τεχνικού 

4 

Ιωάννης Ταβλαρίδης 
του Αθανασίου 

ΔΕ 

Τεχνικού 

5 

Νικόλαος Τάνης 
του Γρηγορίου 

ΔΕ 

Τεχνικού 


Από τους ως άνω αναφερόμενους υπαλλήλους, οι 
τέσσερις πρώτοι μεταφέρονται σε υπηρεσίες της Πε¬ 
ριφέρειας, στη Θεσσαλονίκη και ο πέμπτος υπάλληλος 
σε υπηρεσία της Περιφέρειας στο Νομό Πέλλας. 

Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων. 

Ο μεταφερόμενος υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3717/2008. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Θεσσαλονίκης 12918/2010/ 
05.11.2010). 

Με την αριθμ. 58574/6.10.2010 κοινή απόφαση των Υφυ¬ 
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω¬ 
νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες 
Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία- 
Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α/26-11-2008) και την αριθμ. οικ. 
47094/393/27-8-2009 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσω¬ 
πικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ. Β73-9-2009) και ύστερα 
από την αριθμ. 14 Γνωμοδότηση της από 31.5.2010 συ¬ 
νεδρίασης της Α' Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 3502/39/20.1.2010 απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του 
προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 
στους φορείς υποδοχής, μεταφέρεται ο πρώην υπάλ¬ 
ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
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χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής 
Αεροπορίας - Υπηρεσίες Α.Ε, και Ολυμπιακής Αερο- 
πλοΐας Α.Ε., ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΟΥΔΗΣ του Χριστοδούλου, 
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότη¬ 
τας Τεχνικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης και σε υπηρεσία αυτής στο Νομό Καβάλας. 

Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’ οι- 
ονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου υπαλ¬ 
λήλου, ο οποίος κατατάσσεται σε Μ.Κ. σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Ν. 3717/2008. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Ροδόπης: 6358/16.11.2010). 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 
-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΗ Σ ΑΜΥΝΑΣ 

( 2 ) 

Με τη Φ.418.3/ΑΔ.508114/Σ.2839/30-11-2010/ΓΕΑ/Β4/2β 
απόφαση Υπουργού Εθνικής Αμυνας: 

Ανακαλείται η Φ.418.3/ΑΔ.505130/Σ.1634/9-6-2008/ΓΕΑ/ 
Β4/2β απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Αμυνας, (ΦΕΚ 
582/20-6-2008 τεύχος Γ), που αφορά τον Εθελοντή 
Μακράς Θητείας Σμηνία (Μάγειρο) Χαντζή Δημήτριο 
του Πέτρου (94239) (ΣΑ 122/312/00), σ’ εκτέλεση της υπ’ 
αριθμό 546/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών. 

Τίθεται σε οριστική απόλυση, σύμφωνα με τις συνδυ¬ 
ασμένες διατάξεις των άρθρων 7 του ΠΔ. 21/1991 και 17 
του Ν.2342/1953, ο Εθελοντής Μακράς Θητείας Σμηνίας 
(Μάγειρος) Χαντζής Δημήτριος του Πέτρου (94239) (ΣΑ 
122/312/00), που γεννήθηκε το έτος 1979 και είναι εγγε¬ 
γραμμένος στα μητρώα αρρένων του Δήμου Τρικκαίων 
Τρικάλων, από 4-7-2008 που αρχικά είχε τεθεί, κατόπιν 
του από 10-9-2010 πρακτικού γνωμοδότησης του Δευ¬ 
τεροβάθμιου Ανακριτικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε 
σε εφαρμογή της υπ’ αριθμό 546/2010 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Ο ανωτέρω Σμηνίας στερείται του βαθμού του και 
μεταφέρεται στην τάξη του Σμηνίτη, δεν εγγράφεται 
στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας 
και δε δύναται να φέρει στρατιωτική στολή, σύμφωνα 
με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 4 και 17 του 
Ν.2342/1953 και 7 του ΠΔ. 21/1991. 

Με τη Φ.414.22/ΑΔ.508115/Σ.2840/30-11-2010/ΓΕΑ/Β4/2β 
απόφαση Υπουργού Εθνικής Αμυνας: 

Τίθενται σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους, οι 
παρακάτω Υπαξιωματικοί, ως ακολούθως: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 παράγρα¬ 
φος 4 και 40 του ΝΔ. 445/1974 και 16 του Ν. 2342/1953, 
με το βαθμό του Ανθυπασπιστή στην αποστρατεία, ο 
Αρχισμηνίας Υπηρεσιών Υποστήριξης (Αμύνης Αερο¬ 
δρομίων) Κακάνης Μιχαήλ του Χρήστου (35404), που 
γεννήθηκε το έτος 1982 και είναι εγγεγραμμένος στα 
μητρώα αρρένων του Δήμου Βέροιας Ημαθίας. 


Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
39 παράγραφος 4 και 40 του ΝΔ. 445/1974, 16 του Ν. 
2342/1953 και 11 παράγραφος 3 του υπ’ αριθμό 21/1991 
Προεδρικού Διατάγματος, με το βαθμό που φέρει, η 
Εθελόντρια Μακράς Θητείας Επισμηνίας (Βοηθός Νο¬ 
σοκόμου) Κουνάλη Αμαλία του Γεωργίου (94267) (ΣΑ 
120/326/98), που γεννήθηκε το έτος 1977 και είναι εγ¬ 
γεγραμμένη στα Δημοτολόγια του Δήμου Νεάπολης 
Λασιθίου. 

Οι ανωτέρω εγγράφονται στα στελέχη της Εφεδρείας 
της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 8 του Ν.2342/1953. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ Θ ΡΗΣΚΕΥΜ ΑΤΩΝ 

(3) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 9432/24-11-2010 πράξη - απόφαση 
του Διευθυντή Εκπαίδευσης της Δ/νσης Δ.Ε. Γ' Αθήνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 35, 
147,148 και 156 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ. και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(Ν.3528/9-2-2007 - ΦΕΚ τ. Α' 26/9-2-2007) και της υπ’ 
αριθμ. 105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ τ.Β. 1340/16-10-2002) 
απόφασης του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ (άρθρο 19 
παρ. 7), γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η από 22-11-2010 
αίτηση για αυτοδίκαιη παραίτηση του εκπαιδευτικού 
Φράγκου Γεωργίου του Αποστόλου, κλάδου ΠΕ19, με 
Α.Μ.: 211107, με βαθμό Β και ΜΚ 16, του 2 ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. 
Αναργύρων, λόγω διορισμού του (ΦΕΚ τ. Γ 1086/11-11- 
2010) σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Πληρο¬ 
φορικής της Γ ενικής Γ ραμματείας Ισότητας των Φύλων 
και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση από 
19-11-2010, ημερομηνία αποδοχής του ανωτέρω διορι¬ 
σμού του. 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΙΔΗΣ 


Με την 4727/08-10-2010 απόφαση του Προϊσταμένου 
του Γραφείου Ε.Ε. της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανα¬ 
τολικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 147 και 148 του Ν.3528 (ΦΕΚ 26 τ.Α79-2-2007) 
«Υπαλληλικός Κώδικας», γίνεται δεκτή η παραίτηση από 
την υπηρεσία της εκπαιδευτικού ΤΙΜΟΘΕΟΥ - ΠΑΠΑ- 
ΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗΣ του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, 
κλάδου ΠΕ1402 (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ), ΜΚ 06, Α.Μ. 154987, από 
08-10-2010, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται 
άπρακτο το δίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της 
1 ης αίτησης, δηλαδή από 09-08-2010. 

Με την 5179/05-11-2010 απόφαση του Προϊσταμένου 
του Γ ραφείου Ε.Ε. της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατο¬ 
λικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ¬ 
θρα 147 και 148 του Ν.3528 (ΦΕΚ 26 τ.Α79-2-2007) «Υπαλ¬ 
ληλικός Κώδικας», γίνεται δεκτή η παραίτηση από την 
υπηρεσία της ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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και της ΕΛΕΝΗΣ, εκπ/κού κλάδου ΠΕ1401 (ΙΑΤΡΩΝ) με 
βαθμό Α, ΜΚ03, ΑΜ 163281 από 08-10-2010, ημερομη¬ 
νία κατά την οποία συμπληρώνεται άπρακτο το δίμη- 
νο από την ημερομηνία υποβολής της 1ι ς αίτησης, δη¬ 
λαδή από 09-08-2010. 

Με την 5399/17-11-2010 απόφαση του Προϊσταμένου 
του Γραφείου Ε.Ε. της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατο¬ 
λικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ¬ 
θρα 147 και 148 του Ν.3528 (ΦΕΚ 26 τ,Α'/9-2-2007) «Υπαλ¬ 
ληλικός Κώδικας», γίνεται δεκτή η παραίτηση από την 
υπηρεσία του ΒΕΡΓΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και 
της ΕΛΕΝΗΣ, εκπ/κού κλάδου ΠΕ1707 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΤΕΙ) με βαθμό Α, ΜΚ01, ΑΜ 902323, από 09-10-2010,ημε¬ 
ρομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται άπρακτο το 
δίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της 1 ης αίτησης, 
δηλαδή από 10-08-2010. 

Με την υπ’ αριθ. 5608/26-11-10 πράξη του Προϊσταμέ¬ 
νου του Γ ραφείου Ε.Ε της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. 
Θεσ/νίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 148 του (Ν.3528/07) λύεται η υπαλληλική σχέση 
από την Υπηρεσία της Παναγιωτίδου Μαρίας του Θεμι¬ 
στοκλή, εκπ/κού, κλάδου: ΠΕ1802 (Διοίκηση Επιχειρήσε¬ 
ων) του 9 ου ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης με βαθμό Α', Μ.Κ. 4 και Α.Μ. 
904707 από (09-10-10), ημερομηνία παρέλευσης δύο (2) 
μηνών (απράκτου διμήνου) από την ημερομηνία (10-08- 
10) υποβολής της 1 ης αίτησης παραίτησής της. 

Ο Προϊστάμενος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙ ΝΩΝ ΔΙΚΑ ΙΩΜΑΤΩΝ 

(4) 

Με την υπ’ αριθμ. 55430/10/Α/23.11.2010 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις: του άρθρου 8 παρ. 2 του ν.2812/2000 
(ΦΕΚ 67/τ.Α'/10-3-2000), όπως συμπληρώθηκαν από τις 
διατάξεις του ν.3472/2006 (ΦΕΚ 135/τ.Α74-7-2006), της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α75-6- 
2007), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
41 του ν.3712/2008 (ΦΕΚ 225/τ.Α75.11.2008), των άρθρων 
71, 73 και 74 ίου ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α79-2-2007), την 
υπ’ αριθμ. 15/2009 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσι¬ 
ακού Συμβουλίου του Εφετείου Κρήτης, την από 1.3.2010 
απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου 
Εξωτερικών μετατάσσεται η Αννα Γιακουμάκη του Μι¬ 
χαήλ, μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, 
κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Επιμελητών στον τομέα των 
υπαλλήλων των πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων και 
εισαγγελιών της χώρας και τοποθετείται σε κενή οργα¬ 
νική θέση της ίδιας κατηγορίας του κλάδου Επιμελητών 
Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Αν¬ 
θρωπίνων Δικαιωμάτων 9572/29.11.2010) 

Ο! ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΔΗΛΛΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 


Με την 59205/11.11.2010 απόφαση του Υπουργού Δικαι¬ 
οσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανα¬ 
καλείται η με αριθ. πρωτ. 7483/8.2.2010 (ΦΕΚ 1102/31-12- 
2007, τ. Γ') απόφασή του, περί διορισμού τεσσάρων (4) 
δοκίμων δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Οικο¬ 
νομολόγων της Κατηγορίας ΠΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
κατά το μέρος που αφορά τον διορισμό της Φωτεινής 
Γ ιαννοπούλου. 

Με την υπ’ αριθμ. 57712/3-11-2010 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω¬ 
μάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 138 και 145 του ν.2812/2000 και 10 παρ. 
19 του ν.3863/2010, επαναφέρεται στην 7η Υπηρεσία 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από 27/7/2010, η 
Καρτσωνάκη Ειρήνη του Στυλιανού, πρώην Προϊσταμέ- 
νη τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που απολύθη¬ 
κε αυτοδίκαια από την Υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης 
35ετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρε¬ 
σίας και του 60 ου έτους της ηλικίας της στις 26/7/2010, 
επειδή σύμφωνα με την 71/2010 απόφαση του Πεντα¬ 
μελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνε¬ 
δρίου συντρέχουν στο πρόσωπο της οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 19 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 
και διατύπωσε ανάλογο αίτημα. 

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν¬ 
θρωπίνων Δικαιωμάτων 9566/29-11-2010) 

Με την υπ’ αριθμ. 57717/3-11-2010 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω¬ 
μάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 138 και 145 του ν.2812/2000 και 10 παρ. 19 
του ν.3863/2010, επαναφέρεται στην Υπηρεσία Επιτρό¬ 
που του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Πέλλης, από 
2/9/2010, ο Χαριζόπουλος Κωνσταντίνος του Οεοφάνους, 
πρώην Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που απο¬ 
λύθηκε αυτοδίκαια από την Υπηρεσία λόγω συμπλήρω¬ 
σης 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπη¬ 
ρεσίας και του 60 ου έτους της ηλικίας του την 1/9/2010, 
επειδή σύμφωνα με την 71/2010 απόφαση του Πεντα¬ 
μελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνε¬ 
δρίου συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 19 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 
και διατύπωσε ανάλογο αίτημα. 

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν¬ 
θρωπίνων Δικαιωμάτων 9559/29-11-2010) 

Με την υπ’ αριθμ. 57710/3-11-2010 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω¬ 
μάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 138 και 145 του ν.2812/2000 και 10 παρ. 19 
του ν.3863/2010, επαναφέρεται στην Υπηρεσία Επιτρό¬ 
που του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κιλκίς, από 
13/7/2010, ο Καραγιάννης Γρηγόριος του Γεωργίου, πρώ¬ 
ην Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που απολύθη¬ 
κε αυτοδίκαια από την Υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης 
35ετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρε¬ 
σίας και του 60 ου έτους της ηλικίας του στις 12/7/2010, 
επειδή σύμφωνα με την 71/2010 απόφαση του Πεντα¬ 
μελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνε¬ 
δρίου συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 19 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 
και διατύπωσε ανάλογο αίτημα. 

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν¬ 
θρωπίνων Δικαιωμάτων 9568/29-11-2010) 
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Με την 57707/3-11-2010 απόφαση του Υπουργού Δι¬ 
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
138 και 145 του ν.2812/2000 και 10 παρ. 19 του ν.3863/2010, 
επαναφέρεται στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτι¬ 
κού Συνεδρίου στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, από 27/7/2010, ο Κακλαμάνης Στυλιανός 
του Ανδρέα, πρώην Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρί¬ 
ου, που απολύθηκε αυτοδίκαια από την Υπηρεσία λόγω 
συμπλήρωσης 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης δη¬ 
μόσιας υπηρεσίας και του 60 ου έτους της ηλικίας του 
στις 26/7/2010, επειδή σύμφωνα με την 71/2010 απόφαση 
του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεγκτι¬ 
κού Συνεδρίου συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προ¬ 
ϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 19 του άρθρου 10 του 
ν.3863/2010 και διατύπωσε ανάλογο αίτημα. 

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν¬ 
θρωπίνων Δικαιωμάτων 9569/29-11-2010) 

Με την 57708/3-11-2010 απόφαση του Υπουργού Δι¬ 
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
138 και 145 του ν.2812/2000 και 10 παρ. 19 του ν.3863/2010, 
επαναφέρεται στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτι¬ 
κού Συνεδρίου στο Νομό Σάμου, από 27/7/2010, η Εξάρ- 
χου Βασιλική του Λυκούργου, πρώην Επίτροπος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που απολύθηκε αυτοδίκαια από 
την Υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης 35ετούς πραγματι¬ 
κής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του 60 ου 
έτους της ηλικίας της στις 26/7/2010, επειδή σύμφω¬ 
να με την 71/2010 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρε¬ 
σιακού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου συντρέ¬ 
χουν στο πρόσωπο της οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 19 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 και διατύ¬ 
πωσε ανάλογο αίτημα. 

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν¬ 
θρωπίνων Δικαιωμάτων 9570/29-11-2010) 

Με την 57715/3-11-2010 απόφαση του Υπουργού Δικαι¬ 
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
138 και 145 του ν.2812/2000 και 10 παρ. 19 του ν.3863/2010, 
επαναφέρεται στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αχάίας, από 27/7/2010, η 
Βαρβαριώτου Ελένη του Κωνσταντίνου, πρώην Προϊστα- 
μένη τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που απολύ¬ 
θηκε αυτοδίκαια από την Υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης 
35ετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρε¬ 
σίας και του 60 ου έτους της ηλικίας της στις 26/7/2010, 
επειδή σύμφωνα με την 71/2010 απόφαση του Πεντα¬ 
μελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνε¬ 
δρίου συντρέχουν στο πρόσωπο της οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 19 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 
και διατύπωσε ανάλογο αίτημα. 

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν¬ 
θρωπίνων Δικαιωμάτων 9571/29-11-2010) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 


Με την 119838/30-11-2010 απόφαση του Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών 
Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 


και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, 
γίνεται δεκτή η από 23-11-2010 αίτηση για άμεση απο¬ 
δοχή της παραίτησης από την υπηρεσία, της Φιλιώς 
ΛΟΥΝΤΖΗ του Νικολάου, δικ. υπαλλήλου του κλάδου 
γραμματέων με βαθμό Α' της κατηγορίας Δ.Ε. και μι- 
σθολογικό κλιμάκιο 5ο του Πρωτοδικείου Πατρών. 

Με την 119602/30-11-2010 απόφαση του Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών 
Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, 
γίνεται δεκτή η από 23-11-2010 αίτηση για άμεση απο¬ 
δοχή της παραίτησης από την υπηρεσία, της Μαρίας 
ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ - ΤΖΙΡΑΚΗ του Κωνσταντίνου, δικαστικής 
υπαλλήλου του κλάδου γραμματέων με βαθμό Α' της 
κατηγορίας Π.Ε. και μισθολογικό κλιμάκιο 3ο του Πρω¬ 
τοδικείου Ηρακλείου. 

Με την 119760/30-11-2010 απόφαση του Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών 
Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, 
γίνεται δεκτή η από 23-11-2010 αίτηση για άμεση απο¬ 
δοχή της παραίτησης από την υπηρεσία, της Σταματίας 
ΛΑΡΙΣΗ του Θωμά, δικ. υπαλλήλου του κλάδου γραμμα¬ 
τέων με βαθμό Α' της κατηγορίας Δ.Ε. και μισθολογικό 
κλιμάκιο 6ο του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Με την 119494/30-11-2010 απόφαση του Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών 
Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, 
γίνεται δεκτή η από 19-11-2010 αίτηση για άμεση αποδο¬ 
χή της παραίτησης από την υπηρεσία, της Αθανασίας 
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ του Γεωργίου, δικ. υπαλλήλου του κλάδου 
γραμματέων με βαθμό Α' της κατηγορίας Π.Ε. και μισθο- 
λογικό κλιμάκιο 5ο του Πρωτοδικείου Αμφισσας. 

Με την 119593/30-11-2010 απόφαση του Προϊσταμέ¬ 
νου Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικα¬ 
στικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια¬ 
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του 
Ν.2812/2000, γίνεται δεκτή η από 23-11-2010 αίτηση για 
άμεση αποδοχή της παραίτησης από την υπηρεσία, της 
Ειρήνης ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Νικολάου, δικαστικής υπαλ¬ 
λήλου του κλάδου γραμματέων με βαθμό Α' της κατη¬ 
γορίας Τ.Ε. και μισθολογικό κλιμάκιο 5° του Πρωτοδι¬ 
κείου Ηρακλείου. 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
I. ΣΤ ΑΛΙ Κ ΑΣ 

-♦- 

Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Σ 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την 726/13-10-2010 απόφαση του Δημάρχου Πε¬ 
ράματος, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
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του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η 
παραίτηση του ΝΤΟΥΠΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ από τη 
θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Περάματος. 
(Αριθμ. απόφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/8938/2010) 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


Με την υπ’ αριθμ.. 3842/2010 απόφαση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομεί¬ 
ου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 152 & 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 21- 
9-2010 (ημερ/νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραί¬ 
τησης) η υπαλληλική σχέση της ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΜΑΡΙΑΣ 
του Εμανουήλ κλάδου ΥΕ 16 Προσωπικού καθαριότητας 
με βαθμό Γ', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 42857/24185/23-11-2010) 

Με την υπ’ αριθμ.. 4301/2010 απόφαση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκο¬ 
μείου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 & 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 1-11-2010 (ημερ/νία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓ- 
ΓΕΛΙΑΣ του Ανδρέα κλάδου ΥΕ 10 Φυλάκων με βαθμό 
Β', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 44363/24617/23-11-2010) 

Με την υπ’ αριθμ.. 4300/2010 απόφαση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκο¬ 
μείου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 & 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 29-10-2010 (ημερ/νία υποβολής της δεύτερης αί¬ 
τησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της ΓΑΛΑΝΗ 
ΠΑΓΩΝΑΣ του Μαργαρίτη, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με 
βαθμό Β’, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 44374/24623/23-11-2010) 

Με την υπ’ αριθμ.. 3836/2010 απόφαση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκο¬ 
μείου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 & 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από 
16-9-2010 (ημερ/νία υποβολής της δεύτερης αίτησης πα¬ 
ραίτησης) η υπαλληλική σχέση της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΑΤΣΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων 
με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 44378/24627/23-11-2010) 

Με την υπ’ αριθμ.. 4144/2010 απόφαση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκο¬ 
μείου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 152 & 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια 
από 15-10-2010 (ημερ/νία υποβολής της δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της ΒΕΓΙΑΝΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ 32 Μαγείρων 
με βαθμό Α', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 44377/24626/23-11-2010) 

Με την υπ’ αριθμ.. 4143/2010 απόφαση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκο¬ 
μείου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του αρθ. 152 & 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδί¬ 


καια από 18-10-2010 (ημερ/νία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της ΠΑΡΑ- 
ΣΧΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ του Γεωργίου κλάδου ΥΕ 16 Προσω¬ 
πικού Καθαριότητας με βαθμό Β', προκειμένου να συ- 
νταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 44373/24622/23-11-2010) 

Με την 4/2010 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του 
Δημοτικού Σταδίου Πεύκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 & 23 του Ν.3584/07, 
συμπληρώνεται η με αριθ. 30/2005 προηγούμενη από¬ 
φασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 300/ΝΠΔΔ/30-11-2005, (Αριθ. αποφ. Περιφ. Αττικής 
58798/2005), ως προς τον βαθμό και την ημερομηνία δι¬ 
ορισμού των υπαλλήλων ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ, ΓΚΕ- 
ΚΑ ΗΛΙΑ και ΑΡΑΒΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ σε κενές οργανικές 
θέσεις του ΟΕΥ του Ν.Π., ως εξής: διορίζονται σε κενές 
οργανικές θέσεις του Δημοτικού Σταδίου Πεύκης οι κά¬ 
τωθι: Κλάδου ΥΕ Γ ενικών Καθηκόντων: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ του Χρήστου, με 
βαθμό Ε’, αναδρομικά από 6/9/2004 

2. ΗΛΙΑΣ ΓΚΕΚΑΣ του Σωτηρίου, με βαθμό Ε’, αναδρο¬ 
μικά από 2/2/2005 

3. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΡΑΒΑΝΗ του Χρήστου, με βαθμό Ε’ 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με την αριθμ. 302/2010 απόφαση Δημάρχου Ναυπά- 
κτου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 151,152 και 160 του Ν 3584/07 και έπειτα από την 
3-11-2010 δεύτερη αίτηση παραίτησης, λύεται η υπαλλη¬ 
λική σχέση με το Δήμο Ναυπάκτου του ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ 
του Νικολάου, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων με 
βαθμό Α'. 

(Αριθμ, απόφ. Περιφ. Δυτικής Ελλάδας: 140220/22178/25- 
11 - 2010 ) 

Με εντολή Γ ενικού Γ ρμματέα Περιφέρειας 
Η Αναπλ. Διευθύντρια 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 

-♦- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

Με την αριθ. 86/26.11.2010 απόφαση του Διοικητή του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 
εδάφ. β’ του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι¬ 
κή σχέση της Πετανίτη Χαρίκλειας του Κωνσταντίνου, 
μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου του κλάδου ΤΕ 
Μαιευτικής με Α' βαθμό και Ιο Μ.Κ., από 24.11.2010 ( ημε¬ 
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Με την αριθ. 46/17-06-2010 πράξη Διοικητή του Γενικού 
Νοσοκομείου Γιαννιτσών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3528/2007, κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. 1036/21-5-2010 απόφασης του Ε’ τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π. και του αρ. 445/1-6-2010 Φ.Ε.Κ, τ.Γ' όπου δημοσι¬ 
εύτηκε ο πίνακας διοριστέων της προκήρυξης 7Κ/2009, 
διορίζεται ως δόκιμη υπάλληλος σε κενή οργανική θέση 
η Τσαρτσαράκη Όλγα του Ευσταθίου στην κατηγορία 
Π.Ε κλάδου Νοσηλευτικής με εισαγωγικό βαθμό Δ'. 

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υ&ΚΑ 10859/15-11-2010). 

Ο Διοικητής 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ 
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην αριθ. Δ/109/11-11-2010 απόφαση του Διοικητή του 
Γ.Ν. - Κ.Υ Κύμης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1107/Γ/17- 
11-2010, γίνεται η παρακάτω διόρθωση: 

Από το εσφαλμένο: 

«βαθμό Β' και 5ο Μ.Κ., για συνταξιοδοτικούς λόγους», 
στο ορθό: 

«βαθμό Β' και 5ο Μ.Κ., από 11-11-2010, ημερομηνία υπο¬ 
βολής της αίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους». 

Ο Διοικητής 
Ν. ΓΟΥΡΝΗΣ 
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